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Ein abnormer Genitalapparat 
bei Mesapamea secalis (LINNAEUS, 1758) 

(Lepidoptera, Noctuidae) 


Axel HAUSMANN 


Abstract 

Abnormal genitalia of a male of Mesapamea secalis (LINNAEUS, 1758) with three valvae present are 
figured and discussed. 

lm Rahmen von Genital-Reihenuntersuchungen zur Unterscheidung der drei nah verwandten 
Arten Mesapamea secalis, Mcsapamea duiyma (ESPER, 1788) und Mesapamea remmi REZBANYA1- 
RESER, 1985, tie! mir ein miBgebildetes Genital von M. secalis auf. Der Falter zeigte auBerlich 
keinerlei Abnormitaten. 

Die Struktur des Reproduktionsorganes war derart sonderlich, daB es ratsam erschien, so- 
fort meinen Kollegen an der Zoologischen Staatssammlung Miinchen, Herrn Dr. D1ERL, herbei- 
zurufen. Auch dieser konnte den Genitalapparat noch im frischen Zustand (d.h. im Abdomen 
verankert) begutachten. Erst nach griindlicher Untersuchung und kollegialer Bestatigung wur- 
de ein Dauerpraparat angefertigt, wobei alle drei Valven fest am Vinculum verankert blieben 
(Abb. 1). 

Es sind nur zwei vollausgebildete Clavi zu erkennen (vgl. Abb. 2), namlich an der rechten 
und an der linken unteren Valve. Der Clavus der linken oberen Valve ist nur rudimentar aus- 
gebildet. 

Der Inhalt des Aedoeagus stimmt gut mit demjenigen typischer M. secalis Genitale uberein. 
Es fallt vor allem die Kleinheit der linken unteren Valve auf. Auch die linke obere Valve ist 
kleinflachiger als im Normalfall. Die Valvenflache der beiden linken Valven zusammengerech' 
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net iiberschreitet die Flache der rechten Valve nicht wesentlich. Die vorliegende Mifibildung ist 
vermutlich auf eine unregelmaBige Zellteilung in einem friihen Entwicklungsstadium zuriick- 
zufiihren. Die Haufigkeit solcher MiBbildungen liegt bei der Gattung Mesapamca unter 1:1000 
(Basis: ca. 1000 bisher untersuchte und befundnegative MesflpflJHtti-Individuen), vermutlich je- 
doch noch um 1-3 Zehnerpotenzen niedriger (Basis: ca. 12000 befundnegative Lepidopteren- 
Genitalpraparate des Verfassers). 
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